Campo 

II 

MF 

1 

MF 

1 

OM | 

II 

OM ' 

1 

OC J 

11 

oc 

111 

OC J. 

IV 

oc j 


Fre- 

quenza 

oscillat. 


469 kc 

469 » 


536 » 
882 


924 » 


4,8 Me 


8,75 ») 
12,5 » 


13,6 » 
10,4 » 


17,3 » 
21,25 » 


Pos 1 - 

zione 

indice 


Successione di taratura 


L M F L Q8C L 11 LI C osc 


39s/p 

20s/p 

— 120 108 104 — 



Osservazioni 


C 1 



Term, oscill. tra griglia WE 19 


e massa. 

— 

Term, oscill. tra griglia WE 20 


e massa. 

105 

Terminal! dell'oscill. tra presa 

« ant. » e « terra ». 


Commutatore in pos. corrispon- 

107 

I dente al campo d'onda. 


| 1 numeri nelle colonne L e C si 


V riferiscono al N° postz. della 


i distinta dei pezzl di - ricambio 

i e dello schema elettrico. 

— 

| Le bobine e compensator! a cul 


essi si riferiscono, vengono a 
trovarsi automaticamente da- 
vanti ai fori di taratura, via-via 

— 

che si sposta il commutatore. 

— 






























